P. 


TADEUSZ 


ORNBACH 


EMER. ROTMISTRZ 8 PUŁKU UŁANÓW IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 
przeżywszy lat 75, po krótkiej a- ciężkiej chorobie, zmarł dnia 28-go września 1965 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 2. X. br. o godz. 12 
w kościele na cmentarzu rakowickim. po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 
spoczynku, o czym zawiadamia 


RODZINA I PRZYJACIELE. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 


STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH p 
Zakład Nr 1 D. Z. 5812/65 — W-37 (7594) — 30 


Kraków, pl. Szczepański 2 — Telefon 555-67 
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